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НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ 
БАЧКА ПРОЯВОЧНОГО 

Бачок проявочный для фотопленки 
35 мм (бачка) предназначен для фото¬ 
графической обработки (проявления, фик¬ 
сирования и промывки) нормальной пер¬ 
форированной кинопленки, экспонирован¬ 
ной в камерах «ФЭД», «Зоркий»* «Зор- 
кий-3». «Киев», «Киев-ІІІ» и других мало¬ 
форматных кинопленочных фотокамерах. 

Бачок проявочный рассчитан на отрезок 
фотопленки длиною в 1 м 60 см. 

Детали бачка изготовлены из пластмас¬ 
сы: корпус и крышка из фенопласта, 

остальные детали из полистирола. 


Бачок состоит из корпуса 1 (рис. 1), 
крышки 2 и разъемной катушки 3, кото¬ 
рая в сзою очередь состоит из двух спи¬ 
ралей, верхней — (рис. 2) и нижней 2- 
скрепляемых с помощью рукоятки 3. 

Верхняя спираль имеет люфт свободный 
ход по окружности в пределах около 
60 градусов по отношению к нижней. 

Для вращения катушки во время про¬ 
явления последняя снабжена рукояткой, 
проходящей сквозь отверстие в центре 
крышки и несколько выступающей нару¬ 
жу. В рукоятке имеется сквозное отвер¬ 
стие для сливания жидкостей и для ус¬ 
тановки термометра. 

Рабочая емкость бачка — 260 милли¬ 
литров. , 

ПРИМЕНЕНИЕ БАЧКА 

Зарядка бачка пленкой должна произ¬ 
водиться в темноте, либо при соответ¬ 
ствующем сорту пленки, неактиничном 
освещении. Что касается дальнейших опе¬ 
раций обработки пленки, то полная свето¬ 
непроницаемость бачка при надетой крыш¬ 
ке позволяет производить эти операции 
на свету. РекЗмендуется, однако, избегать 
слишком яркого, например, солнечного 
света. 

Дня зарядки бачка пленкой следует 
снять крышку, извлечь _из резервуара 
катушку, насухо протереть направляющие 
канавки и привести спирали в исходное по 
ложение. Для этого, держа нижнюю спи¬ 
раль, следует повернуть верхнюю спираль 
до упора. Входные концы спирали долж¬ 
ны при этом расположиться один против 
другого (рис. 3). 

Зарядный конец пленки отрезается, пос¬ 
ле чего пленка своим концом вводится 
в каналы спирали до возможного предела, 
то есть, до тех пор, пока сопротивление 
пленки станет ощутимым. Пленку следует 
вводить держа ее правой рукой за ребра, 
левой же рукой надо держать катушку 
за обе спирали так, чтобы последние во 
время введения конца пленки не смеща¬ 
лись одна по отношению к другой (рис. 4). 
Эмульсионная поверхность пленки должна 
быть обращена внутрь, т. е. к оси катушки. 

Для лучшего, более беспрепятственного 
прохождения пленки конец последней 
рекомендуется подрезать углом, как по¬ 
казано на рис. 5. 

Почувствовав сопротивление пленки, 
дальнейшее проталкивание ее надо пре¬ 
кратить, взять катушку обеими руками, 
как показано на рис. 6. Указательные 
пальцы обеих рук должны находиться у 
входных концов спирали, которые хорошо 
определяются в темноте на ощупь. Руко¬ 
ятка катушки должна быть обращена 
к правой руке. 






Рис. 4. 
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Рис. 5. 



Нащупав концами пальцев праьой руки 
поверхность пленки и 'прикоснувшись к 
этой поверхности, следует повернуть до 
упора верхнюю спираль, увлекая вместе 
с ней и пленку. Пальцы левой руки в это 
время не должны прикасаться к плен¬ 
ке (рис. 7). 

Повернув до упора верхнюю спираль, 
надо зафиксировать положение пленки 
концами пальцев левой руки, а пальцы 
правой руки приподнять (рис. 8). Придер¬ 
живая пленку пальцами левой руки, вер¬ 
нуть верхнюю спираль в исходное поло¬ 
жение (рис. 9). , ѵ 

* 

Повторяя в том же порядке описанные 
операции, т. е. поворачивая верхний диск 
в одну и в другую сторону и прикасаясь 
к поверхности пленки поочередно, паль¬ 
цами правой и левой руки постепенно 
ьвести всю пленку в спираль катушки до 
отказа. 

Таким образом в отличие от других 
двух сш^льных бачков, в которых спи¬ 
ральные диски неподвижны, а пленка 
при вдвигании встречает фрикционное 
сопротивление с двух боков, в настоящем 
бачке, благодаря люфту и подвижности 
верхнего диска пленка встречает сопро¬ 
тивление только с одного бока, чем зна¬ 
чительно облегчается продвижение ее в 
спирали катушки. Кроме того, продвиже¬ 
ние пленки происходит более равномерно 
и легко, благодаря усилию четырех паль¬ 
цев, приложенные к нескольким точкам 
поверхности пленки. 

В этом заключается главное конструк¬ 
тивное отличие настоящего бачка и глав¬ 
ное отличие в способе продвижения 
пленки. 

Вдвинув всю пленку а спирали катуш¬ 
ки, последнюю в темноте опускают в ре¬ 
зервуар бачка, заблаговременно залитый 
проявителем в объеме 260 мл и плотно 
закрывают бачок крышкой. Рукоятка ка¬ 
тушки должна при этом войти в централь¬ 
ное отверстие крышки. 

Все дальнейшие операции обработки 
пленки можно производить на свету. 

В период .проявления катушку с по¬ 
мощью рукоятки следует периодически 
приводить в движение. 

По окончании проявления проявитель 
сливают, для чего крышку бачка надо 
предварительно повернуть до совпадения 
сливного отверстия крышки с углубле¬ 
нием в бортике резервуара. Момент сов¬ 
падения легко наблюдается через слив¬ 
ное отверстие. 

Слив проявитель, бачок наполняют Ѣо- 
дой. Сполоснув пленку, сливают воду и 
наполняет бачок фиксажем. , 


Рис. 6. 

\ 

Во избежание проливания воды в раст¬ 
воре на рабочий стол, наполнение бачка 
удобнее всего производить из обыкновен. 
ных полу-литровых бутылок, вливая жид. 
кость через воронкообразное углубление 
в крышке бачка или через отверстие в 
рукоятке катушки. Для ускорения напол¬ 
нения бачка рекомендуется пользоваться, 
воронкой, вставленной в рукоятку. 

При еливании растворов крышку следу- 
.ет плотно придерживать большим паль¬ 
цем руки, так как спадение крышки ведет 
к засветке .пленки. 

По окончании фиксирования, крышку 
бачка можно снять. Для промывки плен¬ 
ки бачок в открытом . виде подставляют 
под слабую струю воды. Качество про¬ 
мывки улучшается и время ее сокрашл- 
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чогда г т ру * с -;Ді . попадает,» 'ртаер- 

с^,:; ^ Ь э:Ш&, случае 

_ орри.дѴ’ іпзоо:? агулку к*іѵуідУкм, г * по- 

стуі, по! а р&з'орцугр вечна снизу, а выли¬ 
ваете я сверху, чем достигается лучшее 
вымывание остатков гипосульфита. 

Чтобы извлечь пленку из спиралей на- 
тушки, пленку следует взять за наружный 
конец . и постепенно враща« катушку смо¬ 
тать с Не** пленку. Не с *>■ет вьг^гивать. 
пленку из спиралей кату# 
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УХОД 3-*Ѵ БАНКОМ 


Хотя бачок достаточно хорошо промы¬ 
вается в процессе промывки пленки, тем 
не менее периодически его рекомендует¬ 
ся промывать теплой мыльной водой с по¬ 
мощью зубной .щетки* 

Для промывки катушки ее следует 
разобрать. Для этого надо повернуть ру¬ 
коятку влезо (против часовой стрелки) 
д: упора, й. затем сынуть ее, после чего 
спиральные диски легко отделяются един 
от друге, о. • іосле промывки детали бачка 
оставляю;^ * е открытом виде до полной 
просушки. Н« следует мыть бачок едкими 
щелочами. 


НЕСКОЛЬКО ВАИіД :Х УКАЗАНИЙ 

Для безотказно}о д мьия бачча спи* 
рал'н его во время *цщы/ л *<- дол* 

ЖНЦ бѵіТЬ -СОі'-.р" -іг.ігір СуЧчѴіЛ-ѵі. 

й '•луч ас значительного сопротивления 
шіенки при введении ее в каналы спира¬ 
ли не следует прилагать больших усилий, 
надо лишь слегка прижать спиральные 
диски, стремясь сблизить их. 

Во избежание переполнения бачка и 
проливания растворов и йоды последние 
должны быть взяты а объеме но более 
268 мл, 

При -покупке бачка обладайте в ни май кв 
на цв лесть спирав и< 


Требования к бачку 
* согласи# ОСТ 6 05 ШЛ; 

Дагэ выпуска 





Рис. 8. 












